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NEUE TERMITEN AUS SIERRA LEONE UND GUINEA 
(VORLAÁUFIGE MITTHEILUNG) 
VON 
D: YNGVE SJÖSTEDT. 


Eutermes pallidipes n. sp. 


Imago alata: fusco-brunnea; ore, palpis, pedibus totis pal- 
lidis; ventre medio pallido, lateribus fusco-adumbratis; alis pal- 
lide fuliginosis, subcosta fusco-brunnea, venis minus distinctis, 
magis tamen versus basin alarum; capite parvo, applanato, ro- 
tundo, medio paululo excavato, puncto parvulo prominulo; epi- 
stomate paulo modo inflato, paulo dilutiore quam fronte; oculis 
magnis, ocellis approximatis; dentibus duobus primis mandibula- 
rum parvis, fere eadem magnitudine; antennis 1s-articulatis, arti- 
culo basali maximo, tertio minimo; prothorace parvo, semicircu- 
lari, antice elevato, postice applanato, latitudine capitis oculis 
exceptis; scutis dorsalibus meso- et metathoracis bifidis, processi- 
bus breviter acuminatis; corpore lineari latitudine capitis. 

Long.c. alis 10, exp. al. 19, long. alz 8,5, lat. alae 2, corp. 5 mm. 

Camerun: Cribi, Dec. 1888, coll. MoncEN(?), Mus. Berol. 

Sierra Leona, coll. ArzeLius, Mus, Holm. 


Calotermes robustus n. sp. 


Imago alata: supra flavescente-rufa, capite obscuriore; sub- 
tus, antennis, pedibus paulo pailidioribus; alis robustis, hyalinis, 
paulo flavescente-adumbratis, venis costalibus et mediana flave- 
scente-rufis; submediana valde indistincta; mediana robusta, ad 
subcostam approximata; capite rotundato; prothorace latiore quam 
capite, rectangulari, lateribus rotundatis. 

Long. c. alis 17, exp. al. 3o, long. ale 12,3, lat. ale 4, 
corp. 9 mm. 

Camerun: Mungo, April 1874, coll. BucHHOLZ, Mus, Greifswald. 


Calotermes domesticus n. sp. 

Imago alata: flavescente-rufa; subtus, antennis, palpis pe- 
dibusque pallidis; alis hyalinis, metallico-splendentibus, venis costa- 
libus flavidis; area costali ramis VIII ornata; capite quadrangu- 
lari, longiore quam lato, postice rotundato; prothorace magno, 
oblongo, postice paululo emarginato; dente primo mandibularum 
maximo; ocellis valde approximatis. 

Long. c. alis 8,5—9, exp. al. 14,2—16, long. ali 6,5 — 7,5, 
lat. ale 1,8—2, corp. 5—5,5 mm. 

Fernando Po, Jan. 1873, coll. Bucunorz, Mus. Greifswald. 

Camerun: Boma, 1891, coll. D:r. HAGEMANN, Mus. Hamb. 


